endzone Gel-Herren-Sportsattel 


Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren 

System: 0-Zone, mit Ausparung 
D2-Konstruktion 

Abmessung: 273 x 170 mm / 468 9 

# 111 580 01 

VE = 10 Stück 


endzone Gel-Damen-Sportsattel 


Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren 

System: 0-Zone, mit Aussparung 
D2-Konstruktion 

Abmessung: 254x170 mm / 448g 

# 111581 01 

VE = 10 Stück 


endzone Gel-Herren-Sportsattel 


Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren 
System: D2-Konstruktion 
Abmessung: 273 x 170. mm / 5679 


# 111 582 01 
VE = 10 Stück 


endzone Gel-Damen-Sportsattel 


Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren 
System: D2-Konstruktion 
Abmessung: 254x170 mm / 5229 


# 111 583 01 
VE = 10 Stück 


endzone Gel-Herren-City 
Tourensattel 


Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren 
System: 0-Zone, mit Aussparung 
D2-Konstruktion 


Abmessung: 275x209 mm / 8559 


# 111 584 01 
VE = 10 Stück 


endzone Gel-Damen-City 
Tourensattel 


Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren 
System: 0-Zone, mit Aussparung 
D2-Konstruktion 


Abmessung: 247x215 mm / 855g 


# 111 587 01 
VE = 10 Stück 
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endZone 


Sättel saddles 


endzone Gel Sport Saddle - Gents 


Produced with Vacuum-Technology 

System: 0-Zone, lowered zone 
D2-construction 

Dimension: 273 x 170 mm / 468 g 

# 111580 01 

Unit = 10 pieces 


endzone Gel Sport Saddle - Women 


Produced with Vacuum-Technology 

System: 0-Zone, lowered zone 
D2-construction 

Dimension: 254 x 170 mm / 448 g 

# 111581 01 

Unit = 10 pieces 


endzone Gel Sport Saddle - Gents 


Produced with Vacuum-Technology 
System: D2-construction 
Dimension: 273 x 170 mm / 567g 


# 111582 01 
Unit = 10 pieces 


endzone Gel Sport Saddle - Women 


Produced with Vacuum-Technology 
System: D2-construction 
Dimension: 254 x 170 mm / 522 9 


# 111583 01 
Unit = 10 pieces 


endzone Gel City/Touring Saddle - Gents 


Produced with Vacuum-Technology 

System: 0-Zone, lowered zone 
D2-construction 

Dimension: 275 x 209 mm / 855 g 

# 111 584 01 

Unit = 10 pieces 


endzone Gel City/Touring Saddle - Women 


Produced with Vacuum-Technology 

System: 0-Zone, lowered zone 
D2-construction 

Dimension: 247 x 215 mm / 855 g 

# 111 587 01 

Unit = 10 pieces 
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